Z FISCHEROW 


ADELA MACHALSKA 


pianistka, wdowa po profesorze gimn. 
przezywszy lat 54, po ciezkiej chorobie, opatrzona sw. Sakramentami, 
zasnela w Panu dnia 19 grudnia 1927 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we środę dnia 21-go b. m. o godzinie 2 po południu, na który-to smutny obrzęd zaprasza Krewnych, 


Przyjaciół i Znajomych 
RODZINA. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we czwartek 22 b. m. o godzinie rano w kościele OO. Jezuitów na Wesołej. 


Zakład pogrzebowy ,Concordia” Jana Wolnego 


w Krakowie plac Szczepański L 2 


